Dreiundzwanzigster Abschnitt. Elektrolytisclie Yerschiebungen.
§. 184, Differentialgleichungen der lonenbewegung.
Wir haben im nennzehnten Abschnitte die Differentialgleichungen fiir die Bewegung der lonen in Elektrolyten unter dem Einflusse des elektrischen Stronies aufgestellt und wollen uns nun mit den Fallen beschaftigen, in den en eine Integration dieser Gleichungen moglich ist. Es treten uns dabei zum ersten Male nicht lineare partielle Differentialgleichungen entgegen, deren Integration uns neue Erscheinungen kennen lehren wird.
Wir erinnern zunachst an die Differentialgleichungen und an die frtiher gebrauchten Bezeichnungen. Es ist
R eine bei constanter Temperatur unveranderliche   uni-
verselle Constante. J-97 die von einem Grammion  mitgefiihrte Elektricitats-
menge (-\-YI fiir die Kationen, — v\ fiir die Anionen). a, /5, 7, ... die Concentrationen der lonen, also gesuchte
Functionen von Ort und Zeit. a, &, c, ...   die  entsprechenden Beweglichkeiten,   die   im
Allgemeinen von a, /3, y, ..., aber in gegebener, wenn
auch unbekannter Weise abhangen konnen. (£ der elektrische Kraftvector des Feldes mit den Oonipo-
nenten J^, J5y, Ez.
Eiomaim-'Wo'bor ,  Partielle Differentialgleiclmngen.
31anmingsdiJtbronx hiitto anc.k koino Sc.hwiorig-keit und wiirdc zu domselbon HoHiiltato i'iihron.
